BOLESLAW 


inzynier gorniczy 


przezywszy lat 71, po dtugiej a ciezkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 27 marca 1952 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 31 b. m. o godzinie 1 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, dzieci, wnuki i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 31-go b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Mikołaja. 


